O. STANISLAW 


BEDNARSKI 


kapłan T. J. 


przezywszy lat 46, w Zakonie 32, zmarl dnia 16 lipca 1942 r. 


NABOZENSTWA ZALOBNE 


odprawione zostana w poniedziatek dnia 17 sierpnia b. r. o godzinie 6 rano i we czwartek 
dnia 20 sierpnia b. r. o godzinie 8 rano w kościele OO. Jezuitów przy ul. Kopernika, 


o czym zawiadamia się. 


Zakład pogrzebowy , CONCORDIA“ 
Jana Wolnego 
Kraków, pl. Szczepański 2 Tel. 103-31. 


Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 


